DART AEROSPACE LTD 
Work Order: 


Description: 
Blade 
Part Number: 
646.9711 


Inspection Dwa: 646.9700 
Rev: 02 
Paae 1 of 1 


INSPECTION SHEET 


Drawing 
Actual 
Method of 
Tolerance 
Accept 
Reject 
Comments 
Dimension 
Dimension 
Inspection 


0.340 
+0.000/-0.005 


00.177 
+0.005/-0.001 


3.200 
+/-0.005 


0.600 
+/-0.005 


0.985 
+/-0.005 


2.400 
+/-0.005 


1.200 
+/-0.005 


0.250 
+/-0.005 


37.2 
0 
0.5 
0 


0.29 x 30 
0 
+/-0.010 
x 0.5 
0 


Measured by: 
Checked by: 
QC Inspector: 


Date: 
Date: 
Date: 


H:\FORMS\Quality 
Assurance\approved 
QA\lnspection 
Sheet revS 


Revised b 
KJ 
KJ 
KJ 
KJ 
KJ 
KJ 


Date: 


dated 


Engineering Approval: 
(If necessary) 


Rev 
Date 
A 
13.06.03 
B 
13.06.27 
C 
13.07.18 
o 
13.08.23 
E 
13.11.26 
F 
16.05.27 


